pens. urzednik kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 37, opatrzony sw. Sakramentami zmarł d. 14 Marca 1885 r. 


Pozostała małżonka wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie dnia 16 Marca 1885 r. o godzinie 3 popołudniu z Zakładu Klinicznego wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


Z drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. Przedsiębiorstwo pogrzebowe A. Szafranskiego w Krakowie: 


